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The Defcriffltion of a Siphon, performing the fame 
things with the Sipho Wurtemburgicus;i«z/e«/e^/ 
by Dr. Papin Fellow of the Royal Society. 

f N tradlatu de Siphone Wurtemburgico qui Stutgardia 
authore Do.Salomone Reifeiio nuper editus eft mag- 
na quasdam. atque inaudita, fi & utilitatem & rarita- 
tem& artificium fpedtes, de novo ilio fiphone prxdi- 
cantur; ipfiusautem proprietates charatfterifticae propo- 
nuntur his verbis: i°. Ut orificia crurum duorum Siphon is fui 
hori%ontaliter ft a labris infer ant ur-^cum in veterum inven - 
tis crus Ion gins infra labrumfeu equilibrium defcendat fe ta¬ 
per. z. Ut oripciis vel partim vel ad dimidium aqua repletis, 
effluat tamen aqua fuper montem duSlajcum in reliquis Sipho - 
nibiis totum orificium aqua adimpleri feu immergi aqua de- 
beat.t.Vt in Jiccitate diuturna quiefcens machina tamen effe- 
Slum producat a ffluent e iterum aqua. 4. Ut lumine feu orificio 
alterutro aperto, altero vero poffl boras demum aut diem feu 
per epijlomium feu eonum reclufo , effluat tamen aqua s cum 
in aliis utraque fimul lumina aperiri debeant. /. Vt in ho- 
rigpntali line a pofitis orifciis } Cd aquahbus quoad altitudi * 
nem cruribus exundet liquor s cum in Porta aliorumque 
Machinis inaqualia debeant crura ejfe, (dperpendiculum ma- 
jus. 6. Vt ab utroque labro in utrumque labrum infufa af- 
cendat Cd effluat aqua ; cum in veteribus nonnifiper unicum 
nempe longius, crus effluat , nunquam reffluat. Hasc hint ip- 
fius verba Authoris, qua vero ratione, quibufueauxiliis 
tanti efie&us produci poffint, ne verbum quidem : Me, 
itaque, juffit Regia Societas Machinam conftruere, qua: 
eadem ilia in libro defcripta Phoenomena exhiberet,ut 
clariffimus author de orbe litterato raultoties tam bene 
meritus, ad ulteriores Siphonis fui proprietates & ufus de* 
tegendos provocetur: quum qua: de eo hacftenusedita 
funt cundta, tamfacili negotio ab aliis effedta viderit. 
Rem igitur tribus variis modis exequutus fum ; ne vero 
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t^ediofus nimiuln videar, fequentem methodum utpot 
facillimam inftar omnium fore arbitror. 

AA. iunt duo vafa metallica qu ibus duas Siphonisex- 
tTemitates inferuntur. 

BCDEDCB. eft Sipho cujus lumina. BB. in eadem 
Horizontal! linea difponenda funt. 

F. Eft tubulus foramini in luperiori Siphonis parte ad- 
ferruminatus, diligenterque obturandus, poftquami Si¬ 
pho aqua exade repletus fuerit. Jam manifeftum eft 
aquam in partibus CD. contentam, aeri externoingref- 
lum prohiberc ne ad iuperiorem Siphonis partem E. pe- 
netret: Sipho igitur aqua Temper plenus (modo debi- 
tara altitudinem nonexcedat,) effedum fuumcertiflime 
producet, ftatim atqueaqua in vaiibus A contenta aite- 
rutrius orificii B partem aliquam.replebit: quumque am- 
bobus orificiis aqua partim repletis, in utroque vafe A ad 
eandem horizontalem lineam fuperficies aqute perve- 
nerit, ft alterutri Vafi vel tantilium aquse infuderis, pars 
ejus per fiphonem ftatim in alterum Vas deferetur, ea- 
demque ratione ca?tera in Jibro defcripta phenomena 
exhiberi poterunt: maximus enim ejufmodi fipho hade- 
nus conftrudus viginti pedum altitudinem nonduperat. 
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